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Monumento Nacional. Localizado en el centro de la calle lateral Sur de la iglesia 
San Dionisio. Para la construcción de la iglesia era necesaria una fuente de agua. El “pozo 
de la Virgen” suplió esa necesidad. ¿Fue hecho el pozo en 1567 para esa obra o estaba 
allí desde tiempos precolombinos dado que el solar fue un fundo indígena? El pozo se 
hizo para la construcción de la Iglesia, porque su revestimiento interior es en ladrillos 
rojizos idénticos a los utilizados en la obra; única de mampostería en tiempos de la colonia 
en la villa de Higiey. 

La existencia de pozos para asegurar a los pobladores el suministro de agua fue 
común en la Villa. Se ha comprobado que en un radio de trescientos metros, alrededor de 
la iglesia, estaba poblado de pozos. Durante mucho tiempo los peregrinos y feligreses 
tomaban el agua del pozo, porque era considerada bendita. Las monedas eran arrojadas a 
su interior. En el ciclón de 1921 una señora fue arrastrada por las brisas al fondo del 
mismo, pero sobrevivió!. En el año 1984, el Pozo de la Virgen, fue sellado por orden de 
Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de la diócesis. El 18 de julio del 2005, el párroco de 
San Dionisio, Demetrio Santana Guerrero, en presencia del autor de esta obra intentó 
abrirlo, pero al quitar la tapa superior encontramos un vaciado de hormigón de 10 cms. 
de espesor. 


1 Dato de Guillermo Alfau Pumarol ofrecido en el parque un domingo 25 de diciembre del 2005 mientras 
conversábamos sobre historia. 


